6. PCB Diagram & Testpoint Description 

LG-600 KEY BOARD LAYER 1 
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D919 : Indicator LED 



RD900 : Hall switch 
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Wight] J 



Shi i 

rjEND_ 
OfVOFF" 



Q901.Q902: Indicator LED TR 





D901- D907 : Keypad 
backlight LED 
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6. PCB Diagram & Testpoint Description 



LG-600 KEY BOARD LAYER 4 
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CON902 : LCD Connector 
(20Pin) 



CON903 : Earphone 
Jack 



CON900 : Board To Board 
Connecto r(50Pin) 




U902 : Dual 
COMPARATOR 



U903 : COMPARATOR 
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LG-600 MAIN BOARD LAYER 1 



U204 
GSM RF SAW 2nd 
Filter 



U201 
DCS RF SAW 2nd 
Filter 



U203 
RFMain Chip 



U200 
IF Saw Filter 



U212 
VC- TCXO 



SW600- SW601 : 
Side Key 



TP532 : 

13M CLKtestpoint 



U501 : Analog 
baseband chipset 



TP515 : END ON/OFF 
Testpoint 



TP512 : J_TAG Reset 
Testpoint 
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U202 
LNA 



FL1 

RF Dual 1'st Filter 



U208 
TXVCO 



TP519 : Memory WR 
testpoint 



r 



U903 : Analog switch 



U500 : Digital baseband 
(Ulysse) 



U401 : Flash memory 
& SRAM MCP 



TP500- TP503 : Aqoustic 
Testpoint TP500(TX), 
TP501(RX), TP502(FSYNCH), 
TP503(CLK) 



U900, 11901,11904 
Analog switch 



CN301 : Board to Board 
connector 



Q603: Ear- jack_EN FET 



MIC1 : 
TX audio 
TX noise 
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6. PCB Diagram & Testpoint Description 



LG-600 MAIN BOARD LAYER 8 



U210 
L01 VCO 



U109 
Balun 



U107 
RF Connector 

U103 
ANT Switch 

U104 
DCS Coupler 

U102 
GSM Coupler 

U101 
APC IC 



U100 
Power AMP Module 



U402 : EEPROM 



U907 : Analog Switch 



RP_ON : Remote Power ON Switch 



VBAT : Main Battery or Power by 
Connector Test Point 



TDI : Data Input 



nBSCN : U500, U501, Chipset 
Test(Boundary Scan) 



GND: Ground 



U305 : LDO3.0V 



D601 : Diode 



TDO_ARM : Digital BB(U500)lnfra Test 
& J TAG Downloading(U500 Data output) 




BT600 : Backup Battery 
Holder 



Buz1 : Buzzer 



SW603 : Analog Switch 



Q602 : Transistor 



D603 : Diode 



U600 : Dual 
Transistor 



CN601 : Mai n Battery 
Connector 



D600 : Diode 



Q601 : Transistor 



CN600 : SIM 
Connector 



TDO: Digital BB(U500), Analog BB(U501; 

Infra Test & JTAG Downloading 
(U500 Data output) 



TMS : Mode Select 



X501 : 32.7 68 KHz 
X-TAL 



Q600 : FET 



U902 : Comparator 



CN300 :26Pin I/O 
Connector 
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